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Percent 

Arlington 

1,121 

5.6% 

1121 

5.60% 

1,071 

5.5% 

892 

4.6% 

50 

0.1% 

Belmont 

365 

3.6% 

380 

3.80% 

321 

3.2% 

262 

2.6% 

44 

0.4% 

Brookline 

2,454 

9.40% 

2111 

8.10% 

2,050 

7.8% 

1,999 

7.6% 

404 

1.6% 

Lexington 

1,321 

11.10% 

1329 

11.10% 

1,279 

11.3% 

855 

7.6% 

42 

-0.2% 

Medford 

1,694 

7.10% 

1647 

6.90% 

1,623 

7.2% 

1,578 

7.0% 

71 

-0.1% 

Melrose 

932 

8% 

892 

7.60% 

878 

7.8% 

777 

6.9% 

54 

0.2% 

Milton 

481 

5% 

477 

4.90% 

427 

4.7% 

366 

4.0% 

54 

0.3% 

Natick 

1,458 

10.40% 

1442 

10.30% 

992 

7.4% 

674 

5.1% 

466 

3.0% 

Needham 

1,397 

12.60% 

838 

7.60% 

498 

4.6% 

403 

3.7% 

899 

8.0% 

North Andover 

931 

8.50% 

932 

8.50% 

581 

5.9% 

529 

5.4% 

350 

2.6% 

Reading 

831 

8.70% 

742 

7.70% 

738 

8.4% 

404 

4.6% 

93 

0.3% 

Stoneham 

495 

5.30% 

495 

5.30% 

510 

5.5% 

494 

5.4% 

(15) 

-0.2% 

Watertown 

1,072 

6.90% 

1000 

6.40% 

979 

6.5% 

816 

5.5% 

93 

0.4% 

Winchester 

244 

3.10% 

152 

1.90% 

148 

1.9% 

141 

1.8% 

96 

1.2% 



